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Betterave 


Maladies 

L'oïdium continue à évoluer dans les 
parcelles non traitées. Sur nos essais, 
les témoins présentent 20 à 30 % de 
betteraves atteintes par la maladie. En 
revanche, dans les parcelles traitées, 
l'oïdium a été bien contrôlé. 

Des pustules de rouilles sont 
également visibles dans les témoins. 


La majorité des produits dits complets 
sont effîcaces contre la rouille. La 
maladie a donc bien été maîtrisée. 

Nos préconisations 
Plus aucune intervention fongicide 
n’est justifiée sauf en cas d'arrachage 
très tardif (mi-novembre). Dans tous 
les cas, ne plus intervenir à moins de 
4S jours avant la date d'arrachage. 


• Betterave ; 

Oïdium bien installé. 

Apparition de rouille. 

• Endive : 

Vol important de la mouche de 
l'endive. 


Attention aux chiendents ... 

La moisson terminée, pensez au problème chiendent. 

Si vous voulez intervenir chimiquement, c'est maintenant qu'il faut y penser : 
Ne déchaumez pas les zones infestées. 

Sur chaumes, vous pouvez utiliser des spécialités a base de glyphosate, 
sulfosate dès que le chiendent aura repoussé. 

Attendez qu'un maximum de tiges soient reparties. Après le traitement, ne 
pas travailler le sol au moins pendant 7 jours. 

Pour plus de renseignements, demandez conseils à vos distributeurs. 
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Endive 


Mouche de l'endive 


Tableau recapitulatif des captures de Napomyza cichorii 


Dates 

Loos-en-Gohelle 

Arras 

Graincourt 


18-07 

21 

66 

- 

- 

22-07 

13 

85 

- 

14 

25-07 

I 

40 

21 

11 

29-07 

3 

89 

I 

6 

01-08 

5 

21 

1 

3 

05-08 

10 

28 

2 

3 

08-08 

26 

14 

0 

5 

12-08 

46 

9 

0 

3 

16-08 

21 

0 

1 

0 

19-08 

7 

4 

0 

2 

22-08 

77 

14 

14 

- 

26-08 

182 

31 

21 

14 


Légende : signifie pas de relevé effectué. 
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Les captures de la mouche de l'endive sont importantes 
surtout sur le site de Loos-en-Gohellc où elles atteignent 
1 82 captures lors du dernier relevé. 

Compte tenu de la situation actuelle, intervenir en tous 
secteurs, sur les parcelles qui seront récoltées durant ces 
3 prochaines semaines. 




















































